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PHONOLA 


Mod. 6567 A - SOPRAMMOBIIE Se-ie ANIE 


GAMME DONDA- 

Cone dal 15.8 at 52 mr. |MH: 19 ; 5 8 l 
Medie dai 185 ai S76 ml IKH? (622 7 5201 



PHONOLA 5567 A 


NORME PER L' ALUNEAMENTO Dl ALTA FREQUEHZA 


O 


*V 0 5 MO log con inlerr. • R 5459/4 


Condenseiore variable 2CV6 R 5955 


1° AHineemento Media Frequent# a Fillro 

frequent# 470 Kc • Posizione OM. variable epirlo Applicere il segnale sul piedmo 6 
della V. 1 allraverio un condenseiore da 50 COO pf • regoiare i nuclei per il mas- 
simo di usci'e 


11° Allineemenlo OC. 

I I Segnale generaiore su 18 Me • indlce scale su 16.7 m 

Regoiare compenseiore C pno a cenlraiure $*Qnelt, indi regoiare compenseiore B 
per la messime usciia. 

2) Segnale generator# su 6.12 Me • indice scale su 49 m. 

Sposiare spire esirema avvolgimenro 4 fino a eeniralura segnale. indi sposiare 
spire esirema avvolgimenro 3 per la messime usciia 

3) Rioelere le operation! 1) e 2) |ino a perfeMa cenlie'ura ed alia massima usciia 


III” Alllnaamenlo OM. 

4| Segnale generaiore su 1450 KHz • indice scale su 2U7 m 

Regoiare compenseiore A fino a cenlraiura segnale. indi regole'e compenseiore 0 
per la massima usci'e. • 

5 1 Segnale generaiore su 550 KHz * indice scela su 545 m 

Sposiare avvolgimenro 2 fino e cemrelura segnale. indi spostere avvolgimenro I 
per la massima usciia. 

6 | Riperere le ope'ezioni 4) e 5) fino a perfeMa cenlraiura ed all# massima usciia. 


FIMI S.A. - PHONOLA - Mod. 5S67 A. Tabella valori dei coinponenti. 














































